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PART III 
Stores Purchase 


Irrigation Department 

TENDER NOTICE 


No. SE / Tender/79 //2012 . 


21st January 2013 . 


(1) Roller bearing (NU 222 ) — 16 Nos. 
(2) Thrust bearing (No. 51210 ) — 8 Nos. — * 4,20,000 


The Superintending Engineer Mechanical Irrigation 
Department, 5th Floor, Civil Station , Kakkanadu, Ernakulam 
for and on behalf of the Governor of Kerala invites 
tenders in prescribed form in sealed covers for the 
Supplying the following Materials . Sealed tenders should 
be sent by registered post only so as to reach the same 
within the prescribed date and time itself to the 
undersigned officer. 


E .M .D . — 1 % of the quoted amount. 
Cost of tender form — * 900 + VAT . 

Sale of tender forms — From this office on all 
working days upto 1 p.m . from 14 -2-2013 to 19-2- 2013. 

Last date and time of receipt of tender 
upto 3 p .m . on 26 -2 - 2013 (By Registered Post only ). 

Opening date and time of tenders - At 3. 30 p .m . 
on 26 -2 - 2013 . 

Period of Supply - Seven days . 


Tender Number and Name of Item with PAC 
5 /2012 -13 — SE /MECH / IRRGN — Supply of Bearing 
(SKF /FAG ) 


മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 


OTHER CONDITIONS 
1. Experience Certificates in the supply of similar 

Materials should be accompanied with the 
application for tender forms (copy of supply 

order ). 
2. All existing conditions related to tenders of 

Irrigation Department will be applicable for this 

tender also . 
3. Tenders received after the stipulated time will not 

be accepted . 
4. If tender documents are required by post - 75 

extra in addition to cost of tender forms should 

be enclosed for postal charges. 
5. Other details regarding this tender will be 

obtained from this office on all working days 

from 14- 2 -2013 to 19 -2 -2013 . 
6 . If the date of tender happens to be a holiday 

due to any reason , the tender will be conducted 

on the next working day. 
7. Preliminary agreement on Stamp Paper worth 

- 1 00 is to be enclosed with the tender 

documents. 
8. The undersigned reserves the right to reject any 

tender without assigning any reason . 


1. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഡറിന്റെ 
പകർപ്പ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് ജല വിഭവ വകു പ്പിൽ 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 

ബാധകമാണ്. 
3. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
4. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ 

പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 75 കൂടി തപാൽ 
ചെലവിനായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
5. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും 14- 2 - 2013 മുതൽ 19 - 2 - 2013 വരെ 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 
6. ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 

അ വ ധി യാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസ് നടത്തുന്നതാണ്. 
7. ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
8. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു 

ന്ന തിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Office of the Superintending 
Engineer, Mechanical, 
5th Floor, Civil Station , 
Kakkanadu, Ernakulam . 


( Sd.) 
Superintending Engineer 

(Mechanical). 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ജലസേചന വകുപ്പ്, മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം, എറണാകുളം 
താഴെപ്പറയുന്ന സാമഗ്രികൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി 
ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ മുൻപരിചയമുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച കവറിൽ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
ആയി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ 
തുകയും - 5 / 2012 - 13 /എസ്. ഇ ./ മെക്ക്. ഇറിഗേഷൻ ബെയറിംഗു 
കളുടെസപ്ലെ ( SKF/ FAG). 


(1) റോളർ ബെയറിംഗ് ( NU 222 ) - 16 എണ്ണം 
( 2 ) ത്രസ്റ്റ് ബ്യ റിംഗ് ( NU 51210 ) - 8 എണ്ണം 
4 , 20 ,000 . 


നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 % 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - - 900 + വിൽപ്പന നികു 


തി . 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ( മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം), ജലസേചന വകുപ്പ്, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
14 - 2 - 2013 മുതൽ 19 - 2 - 2013 വരെ പ്രവർത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 2 -2013 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ( രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ ആയി മാത്രം). 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 - 2 - 2013 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി - 7 ദിവസം. 


